CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 5 


SÚMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: il 
Jogo: Vasco da Gama S.a.f. / RJ X Grêmio / RS 
Data: 14/04/2024 Horário: 16:00 Estádio: São Januário / Rio de Janeiro 
Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA / SP) 
Arbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (FIFA / SP) 
Arbitro Assistente 2: Daniel Luis Marques (AB / SP) 
Quarto Arbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (AB / MS) 
Assessor: Raimundo Nonato Lopo de Abreu (CBF / DF) 
Delegado Local: Marcos Vinicio de Abreu Trindade (CBF / RJ) 
VAR: Daiane Muniz (FIFA / SP) 
AVAR2: Alisson Sidnei Furtado (AB / TO) 
Observador de VAR: Giulliano Bozzano (CBF / MG) 
AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (AB / SP) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 15:55 Atraso: 4 min Entrada do mandante: 17:09 Atraso: 3 min 
Entrada do visitante: 15:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 17:06 Atraso: Não Houve 
Início 1° Tempo: 16:01 Atraso: 1 min Início do 2° Tempo: 17:11 Atraso: 3 min 
Término do 1° Tempo: 16:53 Acréscimo: 7 min Término do 2° Tempo: 18:06 Acréscimo: 10 min 

Resultado do 1° Tempo: 2 X 0 Resultado Final: 2 X 1 


Relação de Jogadores 


Vasco da Gama S.a.f. / RJ Grêmio / RS 


OE [rapa cor Boo hpeico | nonecomo [mA cor 
1 Léo Jardim Leonardo Cesar Jardim  T(g) P 323637 1 Marchesin Agustin Federico Mar... T(g) P 836837 
3 Léo Leonardo Pinheiro da ... Tt? 346294 4 Kannemann Walter Kannemann TARE 554626 
6 Lucas Piton Lucas Piton Crivellaro TAIE 439689 5 | lat laly Rodrigo Ely TP 819942 
7 David David Correa da Fonseca T P 430588 7 YefersonS... Yeferson Julio Sotel... IP 646668 
17 Medel Gary Alexis Medel Soto q |? 816755 10 Cristaldo Franco Sebastian Cri... Tp 793449 
20 Sforza Juan Sebastian Sforza TI 838355 18 Joao Pedro Joao Pedro Maturano ... T P 376586 
27 GALDAMES Pablo Ignacio Galdam ... q |? 837734 19 Diego Costa Diego da Silva Costa T |P 173797 
31 Rossi Rosicley Pereira da Silva T P 314059 20 Villasanti Mathias Adalberto Vi... TER 727270 
85 Mateus Car... Mateus Carvalho dos ... q |? 658643 21 Pavon Cristian David Pavon TARE 772443 
96 Paulo Henr ... Paulo Henrique de OI... Tp 511021 37 Eduardo Sa... Eduardo Santos Queiroz T P 448892 
99 Vegetti Pablo Ezequiel Vegetti TENE 820600 54 Cuiabano Luis Eduardo Soares ... T |P 613238 
13 Keiller Keiller da Silva Nunes R(g) P 363886 12 Gabriel Gr... Gabriel Hamester Grando R(g) P 443904 

Puma Rodri ... Jose Luis Rodriguez ... RATE 793749 2 Fabio Fabio Pereira da Silva RERE 175726 
Maicon Maicon Pereira Roque RENR 178178 11 Joao Pedro Joao Pedro Geraldino ... RARR 293422 
de Lucca Patrick de Lucca Cha ... RARR 447205 13 Galdino Everton Galdino Moreira R P 415027 
Clayton Clayton Fernandes Silva at | Ip 647336 14 Nathan Nathan Allan de Souza RAER 344314 
12 Victor Victor Luis Chuab Za ... RATE 309431 17 Dodi Douglas Moreira Fagundes R P 354201 
21 Praxedes Bruno Conceicao Praxedes R P 541788 32 Nathan Nathan Ribeiro Fernandes R P 656191 
28 Adson Adson Ferreira Soares RARE 513472 35 Ronald Ronald Cardoso Falkoski R P 600270 
32 ROJAS Robert Samuel Rojas ... R P 836708 36 Nata Nata Felipe de Amori .…. R-PP 582447 
38 João Victor Joao Victor da Silva ... BARE 420688 39 Gustavo Gustavo Nunes Fernan ... R P 760733 
77 Rayan Rayan Vitor Simplíei... Im | IP 644827 46 José Guil... Jose Guilherme de Li... BATE 721901 
98 João Pedro João Pedro Murilo de ... BSRB 609746 53 G. Martins Gustavo Martins de S ... RARR 623588 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Ramon Angel Diaz Técnico: Renato Portaluppi 

Assistente Técnico: Ramon Emiliano Diaz Assistente Técnico: Alexandre Pereira Mendes 
Médico: Gustavo Da Silva Caldeira Médico: Paulo Augusto Da Silva Rabaldo 
Treinador De Goleiros: Enzo Leonardo Noce Treinador De Goleiros: Mauri Costa Lima 

Preparador Físico: Diego Carvalho Pereira Preparador Físico: Mario Antonio Barbosa Pereira 
Fisioterapeuta: Marcio De Araujo Monteiro Massagista: Marco Aurelio Zeilmann 


1T A 


25:00 NR David Correa da Fonseca Vasco da Gama S.a.f./RJ 
37:00 tr 85 NR Mateus Carvalho dos Santos Vasco da Gama S.a.f./RJ 
22:00 2T 53 NR Gustavo Martins de Souza Santos Grêmio/RS 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


1T/2T EM Nome do Jogador 


17:00 1T 31 Rosicley Pereira da Silva Vasco da Gama S.a.f./RJ 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por culpado de conduta antidesportiva, ao tentar simular ter recebido uma falta. 


44:00 1T TC Ramon Angel Diaz Vasco da Gama S.a.f./RJ 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por desrespeitar claramente os limites da própria área técnica em uma revisão na ara 


20:00 2T 20 Juan Sebastian Sforza Vasco da Gama S.a.f./RJ 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por contunda antidesportiva, ao retardar o reinicio do jogo. 


45:00 2T 11 Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao Grêmio/RS 


Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Por 
reclamar ostensivamente contra a decisão da equipe de arbitragem. 


+05:00 27 38 Joao Victor da Silva Marcelino Vasco da Gama S.a.f./RJ 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por contunda antidesportiva, ao retardar o reinicio do jogo. 


+07:00 2T 6 Lucas Piton Crivellaro Vasco da Gama S.a.f./RJ 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por contunda antidesportiva, ao retardar o reinicio do jogo. 


TC - Técnico 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Relato que, após o término do primeiro tempo quando a equipe de arbitragem se deslocava para ao acesso ao túnel dos vestiários, fui 
interpelado pelo vice-presidente de futebol do gremio sr. antonio brum de forma desrespeitosa e ostensiva que protestou contra a decisão da 
equipe de arbitragem dirigindo a mim a seguintes palavras: “isso é muito pênalti, o var te chamou, como não me marca uma cortada de vôlei 
dessa, não adianta olhar com cara feia para mim que eu não tenho medo de você. no retorno ao gramado o mesmo estava nos aguardando 
no mesmo local dizendo que era uma vergonha a não marcação do penal. houve a necessidade da intervenção policial para conte-lo. 


aos 9 min do 2 tempo, expulsei do campo de jogo um dos gandulas, sr. filipe vasconcelos da silva por reiteradamente retardar a reposição de 
bola para reinícios do jogo. 


aos 15 min do 1 tempo o atleta de n 4 sr. walter kannemann da equipe do gremio foi substituido por uma suposta concussão cerebral 
informada pelo médico da equipe sr. paulo augusto da silva rabaldo. no retorno do intervalo o mesmo solicitou que fosse informado a equipe 
de arbitragem através do auxiliar técnico sr. alexandre pereira mendes que houve uma reavaliação médica do jogador, tendo como conclusão 
que não se tratava dessa lesão informada. repassamos a situação imediatamente equipe adversária que tomou ciência do caso e a partida 
transcorreu normalmente. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
A partida iniciou com 1 minuto de atraso e reiniciou com 3 minutos de atrasos em ambas as situações ocasionadas pela equipe do vasco da gama s.a.f ao 
demorar em se apresentar ao campo de jogo. 


foi respeitado 1 min de silencio em homenagem póstuma as seguintes pessoas: antonio dassie, jose m. b. de faria, walter de a. martins, moacyr mendonça, 
antonio f. de souza, ramon f. fernandes, antonio b. duarte, ismael lito, uiara araujo. 


acréscimos devido a substituições, atendimento a atletas lesionados e revisões do var. 


Observações Eventuais 
Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 
Nada houve de anormal. 


Substituições 


15:00 1T  Grêmio/RS 53 - Gustavo Martins de Souza San... 4 - Walter Kannemann 

- INT Grêmio/RS 11 - Joao Pedro Geraldino dos San... 19 - Diego da Silva Costa 
12:00 2T  Grêmio/RS 39 - Gustavo Nunes Fernandes Gomes 7 - Yeferson Julio Soteldo Marti... 
12:00 2T  Grêmio/RS 32 - Nathan Ribeiro Fernandes 21 - Cristian David Pavon 
18:00 2T Vasco da Gama S.a.f./RJ 38 - Joao Victor da Silva Marcelino 17 - Gary Alexis Medel Soto 
18:00 2T Vasco da Gama S.a.f./RJ 77 - Rayan Vitor Simplício Rocha 31 - Rosicley Pereira da Silva 
28:00 2T Vasco da Gama S.a.f./RJ 98 - João Pedro Murilo de Paula M... 27 - Pablo Ignacio Galdames Millan 
28:00 2T  Grêmio/RS 46 - Jose Guilherme de Lima Costa 54 - Luis Eduardo Soares da Silva 
41:00 2T Vasco da Gama S.a.f./RJ 28 - Adson Ferreira Soares 7 - David Correa da Fonseca 
41:00 2T Vasco da Gama S.a.f./RJ 32 - Robert Samuel Rojas Chaves 96 - Paulo Henrique de Oliveira A... 
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45% FER J FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 14 de abril de 2024 


: VASCO DA GAMA SAF X GRÊMIO FBPA ESTÁDIO: São Januário 
Competição (Espécie): OFICIAL AMISTOSO | | 


Internacional LOCAL: 
ã Rio de Janeiro - RJ 
PREÇO 
80,00 


ARRECADAÇÃO 
39.120,00 
67.640,00 

3.808,00 
153.960,00 
3.240,01 
21.880,00 
79.720,0 
61.360,00 
6.160,00) 
54.040,00 
20.650,00 
9.212,00 
121.940,00 
5.530,00 
15.820,00 
33.110,00 
47.460,00 
9.450,00 
21.670,00 
22.385,00 
10.318,00 
14.410,00 
4.565,00) 
5.555,00 
6.875,00 
6.050,00 
2.420,00 
31.040,00 
12.480,00 
41.800,00) 


ARQUIBANCADA 

[ARQUIBANCADA MEIA 

ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR 30% 
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR 50% 
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR 60% 
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR 65% 
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR 70% 
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR 75% 
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR 100% 
CADEIRA SOCIAL 

CADEIRA SOCIAL MEIA 

CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR 30% 
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR 50% 
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR 60% 
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR 65% 
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR 70% 
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR 75% 
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR 100% 
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SETOR VIP MEIA 
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR 30% 
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR 50% 
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR 60% 
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR 65% 
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR 70% 
ETOR VIP SÓCIO TORCEDOR 75% 
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR 100% 
ARQUIBANCADA VISITANTE 
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA 
INGRESSO PROMOCIONAL 
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI 
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ESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO 214.323, 
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TOTAL DAS DESPESAS 537.479,3 


RRF S/ ARBITRAGEM 1.158,5 
RRF S/ SUPERVISÃO DE PROTOCOLO CBF 
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TOTAL RETENÇÕES 5.270,06 
RECEITA LIQUIDA {Receita - total das despesas 396.188,6. 


DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO 
DEVE/HAVER 
CLUBES BORDERÔ 


396.188,63 
Bl o A 


OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentada pelo clube mandante. 


RESULTADO 


Barbara Azevedo 


E ao 
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
CHECKLIST DELEGADO DO JOGO 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 1 
Jogo: Vasco da Gama S.a.f. / RJ X Grêmio / RS 
Data: 04/14/2024 Horário: 16:00 Estádio: São Januário / RJ 
Responsável Checklist 
Delegado do Jogo Marcos Vinicio de Abreu Trindade 
ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
1 - Instalações - Avaliações Gerais 
Item Pergunta 
1.1 Chegada do Delegado da Partida ao estádio Ok Não Ok 
04h00min antes do horário da partida 
1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.2.1 Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) Ok Não Ok 
1.3 Identificar o responsável pela segurança privada contratada Ok Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.4 Identificar o responsável pelo CFTV Não Ok 
Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato) 
1.5 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.6 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.7 Identificar o responsável pelas catracas Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.8 Identificar o responsável pela iluminação do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.9 Identificar o local para a delegação visitante Ok Não Ok 
1.10 Coordenar a abertura dos portões Ok Não Ok 
03h00min antes do horário da partida 
1.11 Identificar o responsável pelo equipamento de som Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.12 Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13 Identificar o responsável pelo gramado Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13.1 Conferir o cronograma de irrigação Ok Não Ok 
1.13.2 Checar a marcação das linhas oficiais Ok Não Ok 
1.13.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado Ok Não Ok 
1.13.4 Avaliar a estética do gramado Ok Não Ok 
1.13.5 Checar a fixação das traves Ok Não Ok 
1.13.6 Checar a instalação das redes Não Ok 
1.13.7 Checar as bandeiras de escanteio Não Ok 
1.14 Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
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item 
2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


2.8 


2.9 


2.10 


2.11 


2.12 


2.13 


2.14 


2.15 


2.16 


Item 
3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


2 - Instalações - Vestiário das Equipes 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Refrigeração 
Ar condicionado ou refrigeração central 


Ventilação 
Ventilação ou exaustão central 
Hidráulica 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


Chuveiros 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Banheiras de hidromassagem 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Macas para massagem 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


Geladeira e/ou freezer 
Existir e ter condições de uso 


Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo 
Depósito para 250kg de gelo 


Sala para os técnicos 
Existir e ter condições de uso 


Armários (com cabides) 
Mínimo 25, possuir condições de uso 


Área interna para aquecimento 
Mínimo de 30m2 


Internet 
Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Ok Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 

ox 
Não Ok 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
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3.5 Refrigeração k Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 


3.6 Ventilação k Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 


3.7 Hidráulica k Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


3.8 Sala ou vestiário feminino k Não Ok 
Comportar no mínimo 2 pessoas 


3.9 Chuveiros k Não Ok 
Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros) 


3.10 Banheiras de hidromassagem Ok 


Mínimo 3 possuir água quente e fria 


3.11 Macas para massagem k Não Ok 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


3.12 Geladeira e/ou freezer k Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 


3.13 Lanches e hidratação k Não Ok 
Lanches, frutas, isotônico, água e café 


3.14 Mesa e cadeiras k Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 


3.15 Armários (com cabides) k Não Ok 
Mínimo 5, possuir condições de uso 


3.16 Área interna para aquecimento Ok 


Mínimo de 30m2 


3.17 Internet Não Ok 


Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


: 


4 - Controle Antidopagem 


Item Pergunta 

4.1 Limpeza Ok Não Ok 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 

4.2 Paredes e divisórias Não Ok 
Pintura e aparência 

4.3 Iluminação Não Ok 
Funcionamento e condições da instalação 

4.4 Luz de emergência Não Ok 
Sala de coleta e sala de trabalho 

4.5 Elétrica Não Ok 
Existência de tomadas no ambiente 

4.6 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

4.7 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

4.8 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

4.9 Chuveiros Não Ok 


Mínimo 1, possuir água quente e fria 
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410 


4.12 


413 


4.14 


4.15 


4.16 


4.17 


5 - Técnico 


Item 
5.1 


5.2 


5.3 


5.4 
5.5 


5.6 
5.7 


5.8 


5.9 


5.10 
5.11 


6 - Comercial 
Item 
6.1 


6.2 


6.3 


Espelhos Não Ok 
Mínimo 1, posicionado na área de coleta 

Lixeiras Não Ok 
Mínimo 6 

Sala de espera Não Ok 
Existir e ter condições de uso 

Sala de coleta Não Ok 
Separado da área de espera 

Mesa e cadeiras Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

Geladeira ou freezer Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem Não Ok 
02h00min antes do horário da partida 

Conferir suas documentações e uniformes Não Ok 


Preencher anexo com os dados de todos 


Pergunta 


Acompanhar a chegada dos árbitros da partida Ok Não Ok 
02h00min antes do horário da partida 


Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida 
Art. 30 EDT 


Identificar o responsável pelos gandulas escalados 
Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato) 


Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem Ok Não Ok 


Checar as bolas que serão utilizadas na partida Ok Não Ok 
Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC 


Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas Ok Não Ok 


Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas Ok Não Ok 
Indispensável a presença do quarto árbitro 


Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do Tu ok Não Ok 


Início 55min antes da partida, com duração de 30min 


Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos Ok Não Ok 
Art. 7°, inciso VII RGC 


Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida 


Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado 
Pré, durante e pós jogo 


Pergunta 


Checar a existência das placas de publicidade Ok Não Ok 
Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas 


Checar a uniformidade das placas de publicidade Não Ok 
7x1 
Checar a existência e posicionamento dos publimetas Não Ok 


Mínimo de 1m de distância da linha de fundo 
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6.4 
6.5 
6.6 
6.7 


Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som 


Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo 
Autorização expressa da CBF 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


OBSERVAÇÃO 


5.3 - Aos 9 minutos do 2º tempo, o gandula, sr. Filipe Vasconcelos da Silva, foi expulso do jogo por reiteradamente retardar a reposição de 
bola para reinícios do jogo. 

5.10 - Ambas as equipes foram informadas por mim e pelo 4º árbitro , Sr Paulo Henrique de Melo Salmazio, sobre o Countdown e assinaram 
o documento tomando ciência dos tempos do Countdown a serem cumpridos. 

Quem assinou o documento do Countdown pela equipe do Vasco da Gama Saf foi o Sr. Sidney Ribeiro Souto e pela equipe do Grêmio FBPA 
foi o Sr. Pedro Ivo Quintela Souza de Aguiar. 

A equipe do Vasco da Gama Saf, descumpriu o Regulamento Geral 2024, nos seus artigos 7, paragrafo XV, XVI. Artigo 9, paragrafo VIII, IX,X 

, Xl e artigo 38. 

No início da partida, a equipe do Vasco da Gama Saf, entrou no campo de jogo 5 minutos antes do horário previsto para o início da partida, 
quando deveria entrar com 9 minutos antes, por tanto a equipe mandante teve 4 minutos de atraso na entrada em campo para o início da 
partida. Esse atraso da equipe mandante na entrada em campo gerou um atraso de 1 minuto no início do jogo. 

Na volta para o 2º tempo da partida, a equipe do Vasco da Gama Saf, entrou no campo de jogo após 16 minutos de intervalo, quando 
deveria retornar com 13 minutos de intervalo, por tanto a equipe mandante teve 3 minutos de atraso no seu retorno para o 2º tempo da 
partida. Esse atraso da equipe mandante no retorno para o 2º tempo da partida gerou um atraso de 3 minutos no início do jogo para seu 2º 
tempo. 

No término do primeiro tempo quando a equipe de arbitragem se encaminhava para o seu vestiário, o vice-presidente de futebol do Grêmio 
Sr. Antônio Brum de forma desrespeitosa e ostensiva que protestou contra a decisão da equipe de arbitragem. O mesmo proferiu as 
seguintes palavras para a equipe de arbitragem: ?isso é muito pênalti, o var te chamou, como não me marca uma cortada de vôlei dessa, não 
adianta olhar com cara feia para mim que eu não tenho medo de você. No retorno da equipe de arbitragem para o 2º tempo do jogo , o vice 
-presidente do Grêmio estava nos aguardando no mesmo local e proferiu as seguintes palavras :? É uma vergonha a não marcação do 
penal? . Houve a necessidade da intervenção policial para conte-lo. Local da ocorrência foi na entrada do túnel dos vestiários. 
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